PRÁCTICA 1 


“LA MEDICIÓN” 


1. Objetivos 


Al término de la práctica el alumno: 


e Reconocerá la importancia de la medición. 

e identificará los elementos que intervienen en un proceso de medición. 

e Definirá el proceso de medición. 

e identificará las principales características de un instrumento de medición. 


e Reconocerá y definirá los términos precisión y exactitud. 


2. Consideraciones teóricas 


Definir mediante investigación teórica los siguientes puntos: 


e La medida en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué medimos? 
e Medición y medida (longitud). 

e Mediciones directas y mediciones indirectas 

e Características metrológicas de los instrumentos de medida. 


e Dilatación térmica de los metales (Aluminio) 


3. Material 
e 1 laina patrón de calibración. 
e 1 vernier de referencia. 
e 1 vernier de prueba. 


e 1 termohigrómetro 


4. Desarrollo experimental 

a) Medición directa (longitud) con vernier de referencia 
Coloque la laina patrón de calibración entre el pie fijo y el pie móvil del Vernier brindado por el 
laboratorio de la materia, sostenga firmemente ambos instrumentos y ajuste el vernier a la longitud de 
la laina. Cada participante del equipo deberá tomar dos muestras de lectura de medición en el orden 
establecido en la tabla 1. Considere registrar los datos ambientales Llene la tabla 1 con los datos 


obtenidos. 


No. Participante 


Humedad 


Temperatura (°C) i 
Relativa (% HR) 


Medición (mm) 


Participante 1 


Participante 2 


Participante 3 


Participante 4 


Participante 1 


Participante 2 


Participante 3 


Participante 4 


Tabla 1. Bitácora de adquisición de datos de referencia 


b) Medición directa (longitud) con vernier de prueba 


Coloque la laina de calibración entre el pie fijo y el pie móvil del Vernier obtenido por el equipo de 


alumnos. Sostenga firmemente ambos instrumentos y ajuste el vernier a la longitud de la laina. Cada 


participante del equipo deberá tomar dos muestras de lectura de medición en el orden establecido en 


la tabla 2. Considere registrar los datos ambientales Llene la tabla 2 con los datos obtenidos. 


No. Participante 


Humedad 


Temperatura (°C) t? 
Relativa (% HR) 


Medición (mm) 


Participante 1 


Participante 2 


Participante 3 


Participante 4 


Participante 1 


Participante 2 


Participante 3 


Participante 4 


c) Actividades 


Tabla 2. Bitácora de adquisición de datos de prueba 


e Calcule la longitud final de la laina patrón en cada ejercicio haciendo uso del coeficiente de 


dilatación lineal del aluminio (a = 24x10*% *C**). 


L= Lo¿:(1+a:AT) 
L= Longitud final 
Lo = Longitud inicial 
a = Coeficiente de dilatación lineal 


AT = Temperatura final - Temperatura inicial 


Medición 


Longitud final de la laina (mm) 


Medición de referencia 


Medición de prueba 


Tabla 3 


. Longitud final de la laina al final de cada ejercicio. 


e Calcule el promedio, la desviación estándar y el error de medición en cada ejercicio. Para el 


cálculo del error considere 


Verdadero o de referencia. 


la longitud nominal indicada en la cara de la laina como Valor 


Medición 


Promedio (X) mm error mm Desv. Est. tmm 


Medición de referencia 


Medición de prueba 


5. Resultados 


Tabla 4. Resultados metrológicos. 


e Exprese los resultados de la tabla 4 en cm 


e ¿Qué vernier midió de manera más exacta? 


e ¿Qué vernier midió de manera más precisa? 


e ¿Qué vernier es más confia 


ble? Justifique su respuesta. 


e ¿Quién de los integrantes del equipo midió mejor en cada ejercicio? 


6. Conclusiones 


Se deberá escribir una conclusión 


7. Referencias 


por cada participante indicando su nombre al final de cada una. 


Escriban sus referencias utilizadas en las consideraciones teóricas utilizando formato APA 7 o IEEE. 


CONSIGNA DE EVALUACIÓN DE REPORTES DE PRÁCTICAS 


1. Formato (1 punto) 


El reporte de la práctica contiene el desarrollo de cada uno de los subtítulos (7), una portada donde se especifiquen 
información acerca de los participantes y carrera (1), fecha de realización de la práctica y fecha de emisión del reporte 


(1) y las condiciones ambientales durante su realización (1). 


*El número entre paréntesis corresponde a número de reactivos a evaluar. 


5. Excelente (100%) | 4. Muy bueno (80%) | 3. Bueno (50%) 2. Regular (25%) 1 Deficiente (10%) 
10 a 9 reactivos 8 a 7 reactivos 6 a 5 reactivos 5 a 4 reactivos > 3 reactivos 
Calificación: 


2. Desarrollo experimental y resultados (4 puntos) 


Los resultados se emiten de manera clara siguiendo las indicaciones de la práctica, los resultados plasmados en las 
tablas cumplen con las reglas para la escritura de magnitudes con unidades del SI como lo indica la NOM-008-SCF!I- 


2002 (20) las respuestas de los resultados deberán ser correctas (5). 


*El número entre paréntesis corresponde a número de reactivos a evaluar. 


5. Excelente (100%) | 4. Muy bueno (80%) | 3. Bueno (50%) 2. Regular (25%) 1 Deficiente (10%) 
25 a 21 reactivos 20 a 16 reactivos 15 a 11 reactivos 10 a 6 reactivos > 5 reactivos 
Calificación: 


3. Evidencias y memorias de cálculo (3 puntos) 


El reporte de la práctica contiene al menos 2 fotos por cada punto del desarrollo experimental (2) incluyendo el número 
y título de la imagen (4). Se adjuntan al final del reporte las memorias de cálculo realizadas para llenar las tablas del 


desarrollo experimental (4) y responder las cuestiones de los resultados (5). 


*El número entre paréntesis corresponde a número de reactivos a evaluar. 


5. Excelente (100%) | 4. Muy bueno (80%) | 3. Bueno (50%) 2. Regular (25%) 1 Deficiente (10%) 
15 a 13 reactivos 12a 10 reactivos 9 a 7 reactivos 6 a 4 reactivos > 3 reactivos 
Calificación: 


4. Conclusiones (2 puntos) 


Las conclusiones de cada integrante deberán ser claras, coherentes y con relación a los objetivos de la práctica (20) 


*El número entre paréntesis corresponde a número de reactivos a evaluar (4 participantes por 5 objetivos). 


5. Excelente (100%) | 4. Muy bueno (80%) | 3. Bueno (50%) 2. Regular (25%) 1 Deficiente (10%) 
20 a 17 reactivos 16 a 13 reactivos 12 a 9 reactivos 8 a 5 reactivos > 4 reactivos 
Calificación: 


CALIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA: 


